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お守 0 いただ < 巧容の種類を、「図記号 J で区分して説日月しています。 


お手入れ時は 

0 ■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 
改造、内部の洗をはしない。 

(水漏れや破損、故障、発煙、発义の原因） 

禁止 


r 




必ずお守 


<ださい 


ま全上のご注意 


この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただ<ために、いろいろな表示をしています。 
內容（表示-図記号）をよ<理解してから本文をお読みにな0、記載事項をお守0<ださい。 

■ r 表ち J をお視して、誤った取巧いをすることによって生じる內客を、なのよろに区分しています。 


電源プラグやコードは 


おず実旋 


一 

〇 

おず実飽 


I 運乾中に電源プラヴを巧かない。※ 

(感電や放電による义災の原因） 

I 電源コードを持って巧かない。※ 

(断線による発熱や発火の原因） 

I めれた手で電源プラグの抜き差しや 
操作はしない。※ 

(感電の原因） 

■途中で接続した0、延長コードの使巧、 

タコ足爾線をしない。 

(感電や発熱、义がの原因） 

■破債させた0、加工した0、傷んだまま、 
まねたままでの使用はしない。 

(感電や义災の原因） 


I 電源プラグは根元まで確実に差し込む。※ 

(接軸不良による感電や乂災の原因） 

I 定期的に電源プラグのホコリを 
乾いた巧でふま取る。※ 巧'、、、 

(湿気などで絶縁不良とな0、 

発熱や発义、义災の原因） * '' 

※電源プラグの有る機種の場合 


が障時には直ちに使用を中止ずる 

奠常-故障例 

■ 電源コード、プラグび冀常に熱い。 

• 電源プラグび変色している。 

• こば臭いニオイびする。 

• プレーカーび ひんぱんに落ちる。 

参室巧 ユニッ トから水び漏れる。 

(莫萬のまま運乾を続けると巧障や感電、 

発煙、乂災などの原因） 

すぐに運転を停止し、電源プラグをあくか、ブレー 
力一を切ってお質い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご相談ください。 


攻榮ゃ潑駕、 

大けが巧防ぐために 
お巧む <ださい。 


据付け-あ設-修理時は 


室かユニットに表术のち煤 
( R 410 A ) むがは使用しない。 

(故障や破裂、けがなどの原因） 


〇 

おず実施 


エアコンの据付けや移動、修理、再設置は必ず 
お買い上げの販売店またはき門業者に依療する。 

(感電や乂災などの原因） 

アースや漏電しゃ断器が設置されている 
ことを確認する。 

(感電や乂災などの原因） 

必ずエアコン専巧の電源コンセントを使ろ。 

(他の機器と併用すると、発熱による乂災の原因） 

をえない、暖ま日ない場をは、を煤漏れが 
原因の一つと考え弓れるので、お買い上げ 
の販売店に相談する。 

を媒追加を伴ラ修理の場合は、を煤漏れびない 
ことをサービス7ンに確認してください。 
鮮媒は安全で、通常は漏れませんび、万一室內 
に漏れ、フアンヒーターやコン□などの火気に 
角ちれると、有害な生成物発生の原因とな0ます） 

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に 
設置されていないか確認する。 

(万ーガスび漏れると、発乂の原因） 

ドレンホースが確実に排かするよラに 
配管されているか確認する。 

(不確実な場を、家財などをめ5す原因） 


ご使用時は 

0 B の込□やの出□に指や棒などを入れない。 

(けがの原因） 

■ 長時間を風を体に直接あてない、をやし適ぎない。 

I 禁止 （体調を蘭す原因） 

' 特にお子様や高齢者にはご注意<ださい。 

■ 巧燃性のちの（ヘアスプレーや殺虫剤など） 
は本体の近くで使用しない。 

(感電や引义の原因） 

■ 腐食性ガスや金属製のホコリのある場巧で 
は使用しない。 

S I 义や本体への吸引による発火や発煙の原因） 


を示しています 


「けびや財围こ損喜を受けるおそれび 
ある内容 J をおしています。 


ST00 呂 
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■ 下図の si 離をあけないと、エアコンの能力びほ下した0、 
テレビやラジオに雑音び入るおそれびあ0ます。 

• 設置場所にを格があれば、効率の良い運転のために、でさる 
だけ広い寸法をお取0ください。 


!|乾燥した 
風通しの 
壁など！よいとこも 


〇夕化□側 1 吸込□側 


像の乱れ I 
g 雑音防止 ， 
II mL ソ上離す 


乂災警報器と室內ユニットのの化□は 1.5 m じ[上の拒離を 
あけて < ださい。 


加湿器などを近くでご使巧になるときはごミ主意<ださい。 
加湿の種類によってはが道水に含まれるカルシウムや7グ 
ネシウムなどの化合物び水と一緒に放化される場をびあ0、 
慕発すると白い粉になります。 

このよラな水分びエアコン内部に入ると巧れの原因になり 
ます。 

調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス-腐食性ガス 
や金属製のホコリのある場所でのご使用は避けてください。 

床面などにワックスを塗布するとさは、運転をしないで<だ 
さい。（エアコン巧部にワックスの成分が付着し、 ？_ K 漏れの 
原因とな0ます。）ワックス塗布後は十分に換気を行ってか5 
運乾して < ださい。 


B 


長期巧な用しないとさは 

〇 ■電源プラグを巧 <。《 

(ホコリびたまると、発熱や発乂の原因） 

必ず実施 ※電源プラグの有る機種の場さ 


ストリーマ放電について 

• 微量のオゾンび発生するため、吹化□からニオイびすること 
びあ0ますび、ご<わずかであ0、健康にま障はあ0ません。 


〇 ■ユニットの周辺に、物を置いた0、 

落ち裏がたまらないよラにする。 

(虫などび侵入し、故障や発乂、発煙の原因) 

お、ず実施 


O m 燃焼器具と一緒に 
運括するとまは、 
こまめに換気する。 

必ず実施（酸素不足による頭痛など 
の原因） 




■ 燃焼器具は、風が直接あた6ない 
場所で使用する。 

(不完全燃焼の原因） 

■ 乳か巧の手の届<ところにリモコンを 
置かない。 

(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因） 


まかユニットは 


0 


ュニットの ^ 

アルミ部分に魄5ない。 

(手を切る原因） 

ユニットの上に乗った0、 
物を載せた0しない。 

(ベランダなどの高い場所に 
設置の場合、転落の原因） 

据付台が破損したまま、 
放置しない。 

(落下につなが0、けがなど 
の原因） 


a 脚!ミ; 

省 

。尿'' 、 

‘み 
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〇 ■必ず達乾を停止し、電源プラグを巧 < か、 

ブレーカーを切る。 

(フアンび高速回転しているため、けがの原因) 

必ず実施 


お手入れ時は 

0 H 不安定な台に乗らない。 

(転倒など、けがの原因） 

■ 室内ユニットのアルミ部分に軸弓なし、 

禁と （手を切る原因） 

■エアコンを水洗いした0、巧瓶など 
化の入つた容器を載せた0しない。 

(感電や発义の原因） 


室巧ユニットは 


0 


動植物に直接風をあてない。 

(動植物に悪影響を及ぼす原因） 


精密機器や食品-美術品のなを、 
動植物の飼育や 

裁をなどに使わない。 f^l 

(品質お下などの原因） 


顧 


ユニットの下に、他の電気製品や 
家がなどを置かない。 

(水滴び落ちて、巧損やな障の原因） 































各部の名前と働を 


室内ユニッ 


の&□(上励 


前面パネル 



の出 □ 


フラップ- 

(上下風向調節羽根） 


ル —)\ - 

(左ち風向調節捆根） 

(の化□の部 ） CRB 
(左ち2力所） 


本体表お部 


受信部- 

リモコンからの信号を 

受ける部分です。 

•信号を受けると、受信音と 
同時に運転ランプび点滅し、 

受信を確認できます。 

パワーセレクト r 入 J のとまは、 

運おランプとタイマーランプ 
び点滅します 。 illgBBHi 
•運転開始…ピピツ；！ 

• 設定変更…ピツ 
• 運転停止•'ぃピー J 

•受信音の後に、操作内容を音声応答します。 


機種名 



運起 
タイ 7— 

(顯)ストリ-7おそうじ 

巧部クリ-ン 
お令うじ 


運乾/停止 



電源プラグ 


電源コード 

スピーカー部 

本体巧部の スピーカー 
から U モコンの受信音、 
音声府答を発します。 


運転ランプ備色)" 
タイマーランプ(搭を f 


巧部クリーン 
ランプ 備色 r 


おそ〇じ 


-運転/停止ボタン 

巧すと運転モードは「自動」、 

風量は r 自動」で運転します。 

右ラー度巧すと停止します。 

• リモコンびみつか5ないとさなど 
にご使用 < ださい。 

※パワーセレクト「乂_1のときは、表をランプび暗くな D ます。 


きかユ 


化込□一 

(側面-背面） 


の出 □ 


ドレンが水 □ - 

暖房運転時、室外ユニットから 
止!た水を排出します。（底面後で) 




屋が温度センサー部 

屋外の温度を検知します。 
懼励 

を煤配管、接続電線 
機種を 


ドレンホース 

除湿.:令房運転時、 

室内ユニットか5出た?长を 
排出します。 


アース 端モ 

(內漸 


室外ユニットの形状は機種によって異な0ます。 






前面パネルを開けたとま 


光触煤集塵•脱臭フイルター (黒色）- V ( - ストリーマユニット 


カビやアレル物質、ニオイを吸着します。 



スト U —マ放電の分解力で、 
カビやアレル物質を抑卸 


します 



ダストボックス 

エアフィルターについた 
ホコ U をダストブラシで 
か言と0、回収します。 



エアフイルター (白を) 
(左ち2力巧 ） CfelBMi 


室のミ豆度- 
湿度センサー部 

室内の温度-湿度を 
検知します。（内部） 



付属品 



かんたんガイド 


取扱説明書 I - 

保証書 


■ リモコンを壁に取0付ける場を 



• 室内ユニットび信号を受信でさる 
ところに取り付けてください。 
















各部の名前と働を 


(つづき) 


U モコン(表面) 


表示部 

運転状態を表示します。 
(図は説明のため全部表お 
しています。） 

な護シートは、使巧時に 
はがして<ださい。 


ふたを開ける 





停止 

押すと這おを停止します。 

illiBSii 

!(切タイマーも解除します。） 

1 •高温防止運転中は、運転 

1 を停止でさません。 

1 



運転切換 

^運転モードを選びます。 
谊動•冷房•暖房‘除湿- 

送風） ilkgBSi 

高温防止切換を「運転"こ 
設定した場合は、自動運転 
のみご使用いただけます。 

風量 

風量を調節します。（自動* 
微•弱•撒 

風向 

風向を調節します。（自動- 
上.中.下） 



切タイ7— 

運転が停止するまでの時間 
を設定します。 ilIBBa 

室の通度 

お部屋の温度を表示します。^ 


リモコン(背面) 


背面 カバーを 
かす 



別売晶のワイヤードリモコンを 
ご使用になる場を、本製品の機 
能の一部はご使巧または設定で 
さな<な 0 ます。付属のリモコン 
は必ず大切に保管してください。 



送信 

スライドスイッチの設定を 
室内ユニットに送信します。 

運転ランプび点滅し続け 
たとさ、 エラーコードの 
確認ち行えます。綱5殺 
長押し） 

サインリセット 

スト U —7おそラじヴイン 
とダストボックスおそラじ 
ヴインを U セットします。 


約5砂押しでお掃除運転の 
動作確認びでさます。 
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運拓前の準備 


nn 4t# li^ 

ノ^ 




光触媒集塵-脱臭フイルターを取 0 付ける 。 cgma 
電源プラグをコンセントに差し込む。 

• 爸部の動作チェックを行います。 


電源 プラヴ 



U モコン 



麵背面カバーのツメ （2 力 所)を 
P 善し这んで背面カバーを閉じる。 



使いかた 

下記の場所に置いて巧ろ。 



参エアコンに向けて巧してください。 


• 受信でさる距離は、正面で約7 m です。 


• 室内ユニットび受信したことを確認して<ださい。 


■リモコンは温度調節したい場所よ0高温や低温になるとこ 
ろに置かないで<ださい。 



(直射日光びあたるところやストーブなどの近<、テレビや 
ホットカーぺットの上、窓際など） 

• リモコンはエアコンの風があた5ない場巧に置いてご使巧 
<ださい。 

風が直接あたる場巧に U モコンを置いたとき、リモコン温 
度センサーび実際の温度よ0高め、ちし<はおめに検知し 


正し<室温調節できない場さびあ0ます。 


お願い^ 


•電池の交換目安は約1年ですび、リモコンの表示部び薄<な0受信されに<<な0ました5、4本同時に新しい単3おアルカ 
U 乾電池と交換して<ださい。 

•付属の乾電池は、最初にご使用いただ<ために用意しているちので、1年に満たない〇ちに消耗することびあ D ます。 

参 U モコンを落としたり、水などを掛けた□しないでください。 

• リモコン温度センヴーの開□部に針や棒などを差し込まないでください。 


0 




















まず使ってみる 


エアコンを運転したいとを 


巧すと運転を開始します。 

を巧す。 



運転や表示点灯 



U モコンに表示されている内容で運転します。 


(お]期設定時） 

•運乾モード：自動運転 
-設定温度：標準 


運転モード表示 

.心 ぶ;志ぉ 

I' 自動 ’I 



(液晶表示部） 


運乾モード • 風向 • 風量をを更したし1とま 


出。。出 HH 出。。出 H 出。。出 HH 出。。出 HH 出。。出 HH 出。出 HH 出。。か > 

が^^お柴===^だ wx ：；：^ お严 g 黑が單的黑;: is 策的おお策的をち策的黑 a ちを…み 

■ < W み 〜 W ヴ VW "X :X …> *«iX か W « W か XX ： ■>*« : J»W : < 

.•> かザ< » X か A 夕<か、成 XX > X > > <X .. • >■ XXX ■■* か 卜*…' " V - { 

F 禮巧巧^^^ 

巧すとエアコンが停止します。 

1?止）を巧す。 


感 


運拉中表お消灯 

靈锭 

自動 


、漂準 


(液晶表ち部） 



•運転ランプ 
(緑色)び消な 


切タイマー設定中の場合、切タイマーち解除されます。 
高温防止運転中は、運転を停止でさません。 iii ； g»a 



回すと設定温度が変更できます。 

温度び 温度び 
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